ot 
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Poz. 31 — 39 


UCHWAŁY WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ 


PCZ. 

31 - Uchwała Nr XXVII/187/88 V/ojewódzkiej Rady Narodo- UCHWAŁY GMINNYCH RAD NARODOWYCH 
wej w Sieradzu z dnia 23 narca 1988 roku w sprawie 
zmiany ucrwały Nr XIV/97/36 Wojewódzkiej Rady Na- 36 Uchwała Nr _ XXII/102 BE A 

; a i Eg = /88 Gminnej Rady Narodowe 
ini śl vie ÓRożihe ii yi ce za 6 w Kiełczygłowie z dnia 21 marca 1988 wska w pre 
wódaiwa: sisradaióge firai stawek bazowych czynszu najmu za lokale 

32 — Uchwała N- XXVII/189/88 |/ojewódzkiej Rady Narodo- 
wej w Sieradzu z dnia 23 narca 1988 roku w sprawie 37 _ lanai f 
aem na R woje kosa sieradzkiego testy Baar z WE nana ra Mow zo aee 
jecznej traży Rybackiej oroz uchwalenia jej regulami- nia czynszu najmu za lokale użytkowe. 

33 — Uchwała Nr XXVII/192/88 Wojewódzkiej Rady Narodo- zd koda, n 
wa un z Ana 22 matce is ae saana © T Uchwala, N XXIN/103/a8 Gninej, Rady, Norodone 
przekazania przedsiębiorstw budownictwa komunalnego ustalenia miesięcznych stawek czynszu za 1 m? iaz. 
radom narodowym stopnia oodstawowego. chni użytkowej lokali użytkowych P 

34 — Uchwała Nr XXVII/191/88 Wojewódzkiej Rady Narodo- 3 
wej w Sieradzu z dnia 23 marca 1988 roku w sprawie 
utworzenia Sieradzkiej Dyrekcji Inwestycji w Sieradzu. ZARZĄDZENIE NACZELNIKA GMINY 

ZARZĄDZ -NIE WOJEWODY SIERADZKIEGO : 39 — Zarządzenie Nr 1 Naczelnika Gminy w Pęczniewie z dnia 

35 — Zarządzenie Nr 7 Wojewody Sieradzkiego z dnia 29 22 lutego 1988 roku w sprawie czasu pracy placówek 
marca „1983 roku w sprawe zmiany granic obwodów handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usłu- 
łowieckich. gowych na terenie gminy Pęczniew. 

Poz. 31 


UCH WA ŁA 


Nr XXVII/187/88 


Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu 
z dnia 23 marca 1988 roku 
w sprawie zmicny uchwały Nr XIV/97/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 28 maja 
1986 r. dot. sprzedaży nierolnych nieruchomości państwowych na terenie województwa 
sieradzkiego. 


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gos- 
podarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 22, 
poz. 99), art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o syste- 
mie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, 
poz. 185 i Nr 62, poz. 286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, 
poz. 173, z 1985 r. Nr 14, poz. 60, z 1986 r. Nr 47, poz. 227 
oraz z 1987 r. Nr 14, poz. 33 i Nr 33, poz. 181) 

uchwala się, co następuje: 
$ 1. 
W uchwale Nr XIV/97/86 WRN z dnia 28 maja 1986 r. w spra- 
wie sprzedaży nierolnych nieruchomości państwowych na terenie 
wcjewództwa sieradzkiego (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 5, 
poz. 52) w $ 1 wprowadza się następujące zmiany: 


a) przed wyrazami „i Zduńska Wola” skreśla się „i”, 
b) po wyrazie „Zduńska Wola” dodaje się „przecinek” oraz 
następujące określenie „miasta i gminy Błaszki oraz gmin: 


Brąszewice, Burzenin, Czarnożyły, Kiełczygłów, Klonowa 
i Wróblew”. 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wojewodzie Sieradzkiemu. 
Suzi 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłosze- 
niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Sieradzkiego. 


Przewodniczący WRN 
Ryszard Lewik 


Poz. 32 


» UC OWSA A 


Nr XXVII/189/88 


Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu 
z dnia 23 marca 1988 roku 
w sprawie utworzenia na terenie województwa sieradzkiego Społecznej Straży Rybackiej 
oraz uchwalenia jej regulaminu. 


Na podstawie art. 24 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 
1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91) Wo- 
jewódzka Rada Narodowa 


postanawia, co następuje: 


A, 

Wyrazić zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez 
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu. 
Y 2 
Uchwalić „Regulamin Społecznej Straży Rybackiej” działającej 
przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Sie- 
radzu, stanowiący załącznik p niniejszej uchwały. 

F 


-Nadzór nad działalnością Społecznej Straży Rybackiej sprawuje 


Wojewoda Sieradzki. » 


Realizację uchwały powierza się Wojewodzie Sieradzkiemu. 


Sb; 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i nie wymaga zlo- 
żenia sprawozdania z jej wykonania. 


$ 6. 
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje- 
wództwa Sieradzkiego. 
Przewodniczący WRN 
Ryszard Lewik 
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RETO- UE ZA M LN 
SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ 
l. Postanowienia ogólne. 


Społeczna Straż Rybacka działa na podstawie art. 24 usta- 
wy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródtądowym 
(Dz. U. Nr 21, poz. 91) i niniejszego regulaminu. 
Wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej 
przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Sieradzu następuje na wniosek Zarządu Okręgu Polskiego 
Związku Wedkarskiego w Sieradzu przez podjęcie uchwały 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu. 

Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest między innymi 
współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kon- 
troli przestrzegania ustawy o rybactwie oraz przepisów wy- 
danych na jej podstawie, a także wykonywania zadań wy- 
nikających z uchwał Związku Wędkarskiego. 

Terenem działania Społecznej Straży Rybackiej są powierz- 
chniowe wody śródlądowe w obrębie województwa sieradz- 
kiego. 

Na podstawie porozumień terenowych organów administracji 
państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódzkiego 
w uzgodnieniu z Zarządami Okręgów Polskiego Związku 
Wędkarskiego, strażnicy Społecznej Straży Rybackiej mogą 
podejmować działania na terenie innych województw. 
Społeczna Straż Rybacka może współdziałać z innymi jed- 
nostkami i organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz 
ochrony rybactwa i środowiska naturalnego. 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu 
przy którym zostaje utworzona Spoleczna Straż Rybacka, za- 
pewni w miarę możliwości strażnikom środki i wyposażenie 
niezbędne do wykonywania zadań. 


Il. Zakres działania Społecznej Straży Rybackiej. 


Społeczna Straż Rybacka jest uprawniona do: 

Kontrolowania dokumentów osób: 

— łowiących ryby, raki i minogi, 

— przebywających nad wodą z rybami, rakami lub minoga- 
mi oraz przebywających nad wodą z przedmiotami słu- 
żącymi do ich połowu, 

— posiadających sieci rybackie, 

— przewożących, przetwarzających lub wprowadzających ry- 
by, raki lub minogi do obrotu. 

Sprawdzania, czy nie dokonuje się połowu ryb, raków i mi- 

nogów: 

— objętych ochroną gatunkową, 

— o wymiarach ochronnych, 

— w okresie ochronnym, 

innych czynności szkodliwych dla ryb w obrębach ochron- 

nych, 

w odległości mniejszej niż 200 metrów od jazów, śluz, 

tam, zapór, przepławek, młynów wodnych oraz innych sta- 

łych urządzeń służących do piętrzenia wody, 

sieciami niewymiarowymi lub ciągnionymi w okresach za- 

bronionych, 

narzędziami kaleczącymi lub przy użyciu materiałów wy- 

buchowych, trujących, odurzających albo narzędziami 

elektrycznymi nie odpowiadającymi normom, 

przez ich głuszenie za pomocą uderzeń po lodzie, 

przy pomocy przynęty holowanej za obiektem pływającym, 

więcej niż jedną wędką podlodową, a także więcej „niż 

jedną wędką takich gatunków jak: głowacica, lipień, 
pstrąg i troć, 

więcej niż dwiema wędkami, a także czy połów nie odby- 

wa się w odległości mniejszej niż 50 metrów od rozsta- 

wionych w wodzie narzędzi połowowych lub 75 metrów 
od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego po- 
łowu ryb kuszą, 

= dkami) poprzez podnoszenie i opuszczanie przy- 

a ajka dh z swiątkiofń błystki podlodowej, 

kuszą w promieniu większym niż 50 metrów od ustawione- 

go w wodzie na czas połowu pływaka w kształcie kuli 
koloru żółtego, o średnicy co najmniej 60 cm, a ponadto: 

— w okresie od dnia 15 października do dnia 15 maja, 

— przy użyciu specjalnych aparatów do oddychania w wo- 
dzie, 
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3. 


Nr 4 


— w odległości mniejszej niż 75 metrów od innych osób 
oraz ustawionych w wodzie narzędzi połowowych, 

— kuszą przy użyciu harpuna, którego ostrze ma więcej niż 
trzy ostrza lub ich rozstaw wykracza poza obwód koła 
o średnicy 30 milimetrów, 

— nie oznakowanym sprzętem pływającym, 

— poprzez przegradzanie sieciami więcej niż połowy szero- 
kości normalnego łożyska wody płynacej lub szlaku że- 
glownego, 

— niezgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Pol- 
skiego. Związku Wędkarskiego lub warunkami ustalonymi 
przez uprawnionego do rybactwa, na wodach którego do- 
konywana jest kontrola. 


Powiadamiania właściwych organów o zauważonych przy- 
padkach: 


— niszczenia sprzętu i urządzeń rybackich oraz oznakowań 
obrębów ochronnych i hodowlanych, 

— niszczenia ikry ryb oraz naruszania naturalnych kryjówek 
(nor) ryb lub raków, 

— czynienia przeszkód w odpływie wody w przypadkach jej 

„ wystąpienia z naturalnego łożyska, 

— spuszczania nagromadzonych wód przez użytkowników urzą- 
dzeń piętrzących w sposób szkodliwy dla ryb, 

— zamykania przepławek w czasie przepływu ryb, 

= EA "OJ wód w stopniu szkodliwym dla ryb i ra- 
ów, 

— niszczenia urządzeń regulacyjnych, nabrzeży i roślinności. 

Kierowania do: 


— kolegiów do spraw wykroczeń wniosków o ukaranie osób 
naruszających przepisy ustawy, 

— Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego zawia- 
domień o popełnieniu przez członka Polskiego Związku 
Wędkarskiego wykroczenia przeciwko ustawie lub naru- 
szeniu Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. 


lll, Organizacja Społecznej Straży Rybackiej. 


Społeczna Straż Rybacka działa przy Zarządzie Okręgu Pol- 
skiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu, po uzyskaniu 
zgody Wojewódzkiej Rady Narodowej. 


W skład Społecznej Straży Rybackiej wchodzą: 

— komendant wojewódzki Społecznej Straży Rybackiej, 

— komendanci grup terenowych Społecznej Straży Rybackiej, 
— strażnicy Społecznej Straży Rybackiej. 


Strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej przy Zarządzie Okrę- 

gu Polskiego Związku Wędkarskiego może być członek Pol- 

skiego Związku Wędkarskiego, który: 

— wyraził zgodę na pełnienie funkcji strażnika, 

— jest obywatelem polskim, 

— ukończył 21 lat i ma pełną zdolność do czynności praw- 
nych oraz korzysta w pełni z praw publicznych, 

— posiada dobry stan zdrowia, 

— nie był karany, 

— posiada znajomość przepisów w zakresie ochrony i po- 
łowu ryb oraz raków, 

— został zatwierdzony przez Zarząd Okręgu Polskiego Związ- 
ku Wędkarskiego w Sieradzu. 


Komendanta Wojewódzkiego Społecznej Straży Rybackiej 
powołuje i odwołuje terenowy organ administracji państwo- 
wej o właściwości ogólnej stopnia wojewódzkiego — na 
wniosek Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Sieradzu. 


W uzasadnionych przypadkach terenowy organ administra- 
cji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódzkiego 
a: kowej komendanta bez wniosku o którym mowa 
w pkt 4. 


Komendanta Grupy Społecznej Straży Rybackiej powołuje 
i odwołuje Komendant Wojewódzki Społecznej Straży Ry- 
backiej na wniosek Zarządu Okręgu Polskiego Związku Węd- 
karskiego w Sieradzu. 

Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej mogą działać w sa- 
modzielnych patrolach, w składzie patrolu Państwowej Stra- 
ży Rybackiej lub wspólnie z przedstawicielami innych insty- 
tucji i organizacji posiadających uprawnienia kontrolne. 
Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej wchodzący w skład 
patrolu Państwowej Straży Rybackiej są zobowiązani wyko- 
nywać polecenia dowódcy tego patrolu. 

Podległość organizacyjna nie ogranicza strażnika w podej- 
mowaniu samodzielnych działań w zakresie przysługujących 
mu uprawnień. £ 


R 
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Prawa i obowiązki strażników Społecznej Straży Rybackiej. 


Strażnik Społecznej Straży Rybackiej podczas i w związku 
z wykonywaniem czynności o ktorych mowa w art. 23 ust. 1 
pkt 1-3 i 4 lit. b ustawy o rybactwie śródlądowym, ko- 
rzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom 
publicznym. 


Strażnicy są  podporządkowani Komendantowi Wojewódz- 


kiemu Społecznej Straży Rybackiej. 


Komendant Wojewódzki Społecznej Straży Rybackiej orga- 
nizuje pracę Społecznej Straży Rybackiej w oparciu o usta- 
wę z dnia 16 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym 
oraz zgodnie z wytycznymi Zarządu Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Sieradzu. 


Komendant Wojewódzki Społecznej Straży Rybackiej: 


— usiala plany i harmonogramy działań Społecznej Straży 
Rybackiej, j l 

— wyznacza zadania dia Komendantów Grup Społecznej 
Straży Rybcckiej i nadzoruje ich wykonanie, i 

— kontroluje wykonanie zlecon;ch strażnikom zadań i do- 
konuje oceny prawidłowości ich wykonania, i 

— organizuje w porozumieniu z Komendantem Wojewódz- 
kim Państwowej Straży Rybackiej wspólne akcie, mające 
na celu zcpobieganie wykroczeniom przeciwko przepi- 
som ustawy o rybactwie śródlądowym, , A 

— informuje Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Stra- 
ży Rybackiej o występujących zagrożeniach oraz o re- 
jonach wymagających szczególnej ochrony, U 

— kieruje wnioski o ukaranie do kolegium d/s wykroczeń, 

— współdziała z Komendantem Wojewódzkim Państwowej 
Straży Rybackiej w zakresie organizowania szkoleń spe- 
cjalistycznych dla strażników Społecznej Straży Rybac- 
kiej, i 

- bondia dla Zarządu Okręgu Polskiego Związku Węd- 
karskiego roczną informację z działalności Społecznej 
Straży Rybackiej, OD Ą 

- sporządza na żądanie terenowego organu administracji 
państwowej o właściwości szczególnej do spraw rybac- 
twa stopnia wojewódzkiego informację o działalności 
Społecznej Straży Rybackiej, 

— informuje Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Stra- 
ży Rybackiej o wynikach wykonanych czynności kontrol- 
nych i zabezpieczających przez strażników Społecznej 
Straży Rybockiej. 


Komendant Grupy Społecznej Straży Rybackiej: 


— organizuje i kieruje pracą strażników wchodzących w 
skład grupy terenowej zgodnie z wytycznymi Komen- 
danta Wojewódzkiego Społecznej Straży Rybackiej oraz 
ustalonymi planami i potrzebami terenu. 


Strażnik Społecznej Straży Rybackiej — jest uprawniony do: 


— kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb lub 
raków, y i 

— kontroli ilości, masy i gatunków odłowionych ryb lub 
raków oraz przedmiotów służących do ich połowu, 

— zabezpieczenia porzuconych ryb, raków i narzędzi słu- 
żących do ich połowu, w wypadku niemożności ustalenia 
ich posiadacza, i "= s 

— kontroli dokumentów tożsamości w przypadku podejrze- 
nia naruszenia przepisów ustawy o rybactwie śródlądo- 
w m, . 4 . . LA 

ż odbrani za pokwitowaniem ryb, raków i przedmiotów 
służących do ich połowu, w przypadku podejrzenia na- 
ruszenia ustawy o rybactwie śródlądowym lub przepisów 
wydanych na jej podstawie, 

— odebrania „pozwolenia okresowego” w przypadkach 
określonych w „Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb”. 


żnika Spolecznej Straży Rybackiej, który naruszył posta- 
ENAS RESoloika Społecznej Straży Rybackiej, Regula- 
minu Amatorskiego Połowu Ryb, ustawy o rybactwie śród- 
lądowym, lub który przestał spełniać wymogi zawarie w 
rozdziale lll pkt 3 niniejszego „Regulaminu CJ Komendant 
Wojewódzki Spolecznej Straży Rybackiej odwołuje z pel- 
nionej funkcji, w porozumieniu z Zarządem Okręgu Polskie- 
go Związku Wędkarskiego. 

j j iej ini Iniać swe 
żnik Społecznej Straży Rybackiej powinien spełnia 
aeaiee sa sposób zapewniający sprawne i prawidłowe 

wykonywanie zadań Spolecznej Straży Rybackiej. 


W szczególności strażnik Społecznej Straży Rybackiej po- 
winien: 


É i i ządności, 
— postępować zgodnie z zasadami prawor: 
- działać wnikliwie, skutecznie i bezstronnie, 


10. 


11. 


12. 


VI. 


fa 
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— udzielać niezbędnych informacji i pouczeń, 

— stale podnosić swoje kwalifikacje i doskonalić je w wy- 
konywaniu powierzonych zadań, 

— dbać o powierzone mienie społeczne. 


Strażnik jest bezpośrednio odpowiedzialny za przydzielone 
mu wyposażenie. Za zawinione uszkodzenie, zniszczenie lub 
stratę ponosi odpowiedzialność materialną. 


W czasie wykonywania czynności kontrolnych strażnik jest 
zobowiązany do noszenia oznaki Społecznej Straży Rybac- 
kiej oraz posiadania ważnej legitymacji strażnika Społecz- 
nej Straży Rybackiej wystawionej przez terenowy organ 
administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wo- 
jewódzkiego. 


Strażnik Spolecznej Straży Rybackiej podczas wykonywania 
czynności kontrolnych i zabezpieczających podporządkowuje 
się poleceniom strażnika Państwowej Straży Rybackiej. 


Tryb postępowania strażników Spolecznej Straży Rybackiej 
w trakcie dokonywania kontroli. 


Podczas dokonywania kontroli strażnik zobowiązany 


przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się i 
mego traktowania osoby kontrolowanej. 


jest 
uprzej. 


Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych strażnik obo- 
wiązany jest do przedstawienia swojej funkcji osobie kon- 
trolowanej, a na jej żądanie okazać legitymację strażnika 
Społecznej Straży Rybackiej. 


Osobom niezrzeszonym w Polskim Związku Wędkarskim 
i obcokrajowcom posiadającym zezwolenie na wędkowanie 
i naruszającym postanowienia Regulaminu Amatorskiego Po- 
łowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego strażnik może 
zwrócić uwagę, wpisać uwagę do zezwolenia lub odebrać 
zezwolenie i zwrócić je wystawcy w zależności od wagi wy- 
kroczenia. Powyższe. nie dotyczy obcokrajowców chronionych 
immunitetem dyplomatycznym. 


W razie czynnego oporu w czasie prób wykonywania czyn- 
ności kontrolnych strażnik Społecznej Straży Rybackiej od- 
stępuje od tych czynności, powiadamiając o tym Państwową 
Straż Rybacką. O zaistniałym wypadku powiadamia również 
komendanta grupy lub komendanta. 


Po wykonanych czynnościach kontrolnych i zabezpieczających 
strażnik sporządza notatkę, którą przekazuje komendantowi 
grupy lub komendantowi. 


Tryb postępowania z zatrzymanymi rybami i sprzętem słu- 
żącym do ich połowu. 


W przypadku odebrania ryb, raków lub minogów od osoby 
kontrolowanej, strażnik w wydanym jej pokwitowaniu powi- 
nien wyszczególnić ogólną masę i ilość ryb, raków lub mi- 
nogów z podziałem na gatunki. Jeżeli nie ma możliwości 
ich zważenia, strażnik powinien podać ilości poszczególnych 
gatunków w sztukach, a masę określić orientacyjnie zazna- 
czając jednocześnie w pokwitowaniu, że masa ryb została 
określona szacunkowo. 


Odebrane ryby, raki lub minogi strażnik jest obowiązany 
przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy nie ma moż- 
liwości szybkiego oddania ryb uprawnionemu do rybactwa, 
dla zapobieżenia ich zepsuciu strażnik może przekazać za 
pokwitowaniem odebrane ryby innej jednostce gospodarki 
uspołecznionej w celu dalszego ich zagospodarowania. 


Jeżeli zważenie ryb w momencie odebrania nie było możli- 
we, strażnik jest zobowiązany dokonać komisyjnego ważenia 
ryb przed ich przekazaniem. 


Odebrane w okresie ochronnym lub niewymiarowe, względ- 
nie objęte przepisami o ochronie przyrody oraz innymi prze- 
pisami odebrane ryby i raki, jeżeli są żywe, strażnik powi- 
nien niezwłocznie wypuścić do wody. 

Fakt wypuszczenia tych ryb i raków ma być odnotowany 
przez strażnika w pokwitowaniu wydanym osobie kontrolo- 
wanej. Jeżeli wspomniane wyżej ryby i raki są śnięte, straż- 
nik wykonuje czynności o których mowa w pkt 1, 2, 3. 


W przypadku odebrania osobie kontrolowanej narzędzi lub 
innych przedmiotów, które służyły lub byly przeznaczone do 
połowu ryb lub- raków, strażnik w wydanym pokwitowaniu 
jest obowiązany określić rodzaj narzędzi, ich liczbę oraz 
inne cechy charakterystyczne. 


Str. 4 


6. Zatrzymane przedmioty lub sprzęt strażnik jest obowiązany 
zdać niezwłocznie do magazynu depozytowego Społecznej 
Straży Rybackiej. 


7. W innych przypadkach, gdy nie ma możliwości dostarczenia 
zatrzymanych przedmiotów do magazynu, strażnik może za 
pokwitowaniem czasowo zdeponować je u uprawnionego 
do rybactwa lub w jednostce gospodarki uspolecznionej, 
w magazynie Państwowej Straży Rybackiej albo wyjątkowo 
w najbliższym posterunku Milicji Obywatelskiej. 


VII. 


= 


Tryb sporządzania wniosków do kolegium d/s wykroczeń. 


1. W przypadku naruszenia ustawy o rybactwie śród qdowym 
lub przepisów wydanych na jej podstawie przez oscbę kon- 
trolowaną oraz w razie zatrzymania przedmiotów lub narzę- 
dzi służących do ich połowu — strażnik jest obowiązany w 
terminie 3 dni licząc od daty dokonywanej kontroli, do spo- 
rządzenia notatki i przekazania jej wraz z kopiami pokwi- 
towań Komendantowi Społecznej Straży Rybackiej. 


2. Komendant Wojewódzki Społecznej Straży Rybackiej jest 
obowiązany w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania do- 
kumentów, do przesłania wniosku o ukaranie do właściwego 
kolegium d/s wykroczeń. 


3. Wniosek o ukaranie powinien zawierać: 
— nazwisko i imię obwinionego, imiona rodziców, datę 
i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i miejsce za- 
trudnienia, 
— wysokość zarobków, ilość osób na utrzymaniu oraz serię 
i numer dokumentu tożsamości i przez kogo wydany, 


— określenie zarzucanego obwinionemu czynu, ze wskaza- 
niem przepisu, który został naruszony, 


— określenie miejsca, czasu, sposobu i okoliczności jego 


popełnienia, 
— adresy świadków oraz wysokość wyrządzonej szkody, 


— wskazanie dowodów. 


4. Podanie informacji zawartych w rozdziale VII pkt 3 jest obo- 
wiązkiem strażnika ujawniającego wykroczenie. 


5. Określając miejsce wykroczenia należy podać: 
— nazwę i numer obwodu rybackiego, 


Poz. 


UCH WA ŁA 
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Nr 4 


— czy połowu ryb dokonano w obrębie ochronnym, hodo- 
wlanym lub w pobliżu urządzeń piętrzących wodę, lub 
też w innym szczególnie chronionym miejscu, 

— czas w którym dokonano połowu, określając porę (dzień, 
noc), okres ochronny dla odłowionych ryb oraz inne za- 
bronione okresy, jeżeli mają zastosowanie dla sprawy, 

— sposób, jakim dokonano wykroczenia, opisując jaką zas- 
tosowano technikę lub metodę połowu oraz jakich użyto 
narzędzi połowowych. W przypadku użycia zabronionych 
narzędzi połowowych wskazać, na czym polega ich szkod- 
liwe oddziaływanie na ryby lub raki. 


6. Do wniosku należy dołączyć pokwitowania za odebrany sprzęt 
połowowy, inne przedmioty siużące do połowu oraz za ode- 
brane ryby lub raki. 


7. W pokwitowaniach za odebrane ryby lub raki powinna być 
paipera ka ilość i masa ryb lub raków oraz ich ga- 
tunki. 


Vili. Tryb postępowania w przypadkach zanieczyszczeń wód. 


1. Strażnik Społecznej Straży Rybackiej w przypadku stwierdze- 
nia śnięcia ryb lub innych objawów zanieczyszczeń wód, po- 
winien niezwłocznie zawiadomić Samodzielną Pracownię Ba- 
dań i Kontroli Środowiska w Sieradzu, Zarząd Okręgu Pol- 
skiego Związku Wędkarskiego w Sieradzu, najbliższą jed- 
nostkę Milicji Obywatelskiej lub terenowy organ administracji 
państwowej. 


2. Niezależnie od powyższego strażnik jest zobowiązany do: 
— w miarę możliwości ustalenia źródła zanieczyszczenia, 


— pobrania próbek wody, 


— sporządzenia notatki zawierającej opis zanieczyszczenia, 
jego zasięg, skutki, orientacyjną ilość śniętych ryb, ich 
gatunki oraz nazwiska i adresy świadków. 


IX. Przepisy końcowe. 


1. Do wprowadzania zmian i poprawek w niniejszym „Regula- 
minie” jest uprawniona Wojewódzka Rada Narodowa w Sie- 
radzu, na wniosek Zarządu Okręgu Polskiego Związku Węd- 
karskiego. 


2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
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Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu 


z dnia 23 marca 1988 roku 


w sprawie przekazania przedsiębiorstw budownictwa komunalnego radom narodowym 
stopnia podstawowego. 


Wojewódzka Rada Narodowa działając na podstawie art. 34 
ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i sa- 
morządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 i Nr 62, poz. 
286, z 1984 r. Nr 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 173, z 1985 r. Nr 14, 
poz. 60, z 1986 r. Nr 47, poz. 227 oraz z 1987 r. Nr 14, poz. 33 
i Nr 33, poz. 181) za zgodą Miejskich Rad Narodowych w Sie- 
radzu i Zduńskiej Woli oraz Rady Narodowej Miasta i Gminy 
w Wieluniu 


postanawia, co następuje: 
GS 1: 


Przekazuje się z dniem 1 lipca 1988 roku w podporządkowanie: 


1) Miejskiej Radzie Narodowej w Sieradzu — 
— Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Sieradzu, 


2) Miejskiej Radzie Narodowej w Zduńskiej Woli — 
— Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Zduńskiej 
Woli, 
3) Radzie Narodowej Miasta i Gminy w Wieluniu — 


— Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Wieluniu 
wraz z dochodami budżetowymi z działalności tych przedsię- 


biorstw. 


$r=2; 


Wojewoda Sieradzki przekaże funkcje organu założycielskiego: 


1) 


Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego w Sieradzu — 
— Prezydentowi Miasta Sieradza, 


Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego w Zduńskiej 


2) 
Woli — 
— Prezydentowi Miasta Zduńska Wola, 
3) Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego w Wieluniu — 
— Naczelnikowi Miasta i Gminy w Wieluniu. 
$ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wojewodzie Sieradzkiemu. 
§ 4. 
Uchwała nie wymaga złożenia sprawozdania z jej wykonania. 
Syd: 


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje- 
wództwa Sieradzkiego. 


Przewodniczący WRN 
Ryszard Lewik 


Nr 4 
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Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu 
z dnia 23 marca 1988 roku 


w sprawie utworzenia Sieradzkiej 


'Nojewódzka Rada Narodowa w >»ieradzu, działając na pod- 
stewie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie 
rai narodowych i :amorządu teryto! alnego (Dz. U. Nr 41, poz. 
185 i Nr 62, poz. ::86, z 1984 r. Ni 21, poz. 100 i Nr 31, poz. 
17), z 1985 r. Nr 14, poz. 60, z 1186 r. Nr 47, poz. 227 oraz 
z 1987 r. Nr 14, poz. 33 i Nr 33, poz. 181) 


uchwala, co rastępuje: 


$ 1. 
Wyraża się zgodę na utworzenie Si zradzkiej Dyrekcji Inwestycji 
w Sieradzu jako pizedsiębiorstwa poństwowego użyteczności pu- 
blicznej, świadczącego na terenie województwa sieradzkiego 
usugi w zakresie zastępstwa inwestycyjnego. 


$ 2 


Utworzenie przedsiębiorstwa, o którym mowa w $ 1, nastąpi 
w drodze przeksztacenia z dniem 1 lipca 1988 roku Wojewódz- 


Poz. 


ZA R A DZ E"NO(TE 


Dyrekcji Inwestycji w Sieradzu. 


kiej Dyrekcji Inwestycji w Sieradzu z/s w Łasku w Sieradzką 
Dyrekcję Inwestycji. 
go3, 


Przedsiębiorstwo wyposaży w odpowiedni fundusz statutowy Wo- 
jewoda Sieradzki, przekazując mu środki trwałe będące w użyt- 
kowaniu Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji oraz środki obroto- 
we, w tym finansowe w kwocie zł 15 mln z dochodów wypraco- 
wanych przez Wojewódzką Dyrekcję Inwestycji w | półroczu 1988 


roku. 
§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wojewodzie Sieradzkiemu. 
Și- 5; 


Uchwała podiega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje- 
wództwa Sieradzkiego. 


Przewodniczący WRN 
5 Ryszard Lewik 
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Wojewody Sieradzkiego 
z dnia 29 marca 1988 roku 
w sprawie zmiany granic obwodów łowieckich. 


Na podstawie $ 1 pkt 7 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia upoważnień dla 
terenowych organów administracji państwowej o właściwości 
ogólnej do stanowienia przepisów prawa miejscowego (Dz. U. 
Nr 25, poz. 126 oraz z 1987 r. Dz. U. Nr 2, poz. 10) po zasięg- 
nięciu opinii Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Sieradzu 

zarządzam, 


SALE 
Wyłącza się z obwodów łowieckich nr 15, 20, 40, 44, 45 i 54 
tereny zabudowane oraz ustala się ich granice i powierzchnię 
użytkową zgodnie z załącznikiem do zarządzenia. 

8. 2: 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału 
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Woje- 
wódzkiego. 

PES; 


Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło- 
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Sieradzkiego. 


co następuje: 


Henryk Antosiak 
Wojewoda 


Zalacznik do Zarządzenia Nr 7 

Wojewody Sieradzkiego 

z dnia 29 marca 1988 r. 

w sprawie zmiany granic obwodów łowieckich. 


Obwód łowiecki nr 15 „Pęczniew” 

od południa — drogą od wsi Rudniki do Pęczniewa i dalej w 
kierunku północnym do wału ochronnego zbior- 
nika „Jeziorsko” przy tzw. „Przepompowni” i da- 
lej wzdłuż wału w kierunku zachodnim do łuku 
na trasie przebiegu wału, a stąd prostopadle 
do koryta rzeki Warty na wysokość wsi Kolonia 
Ostrów Warcki. <= 

ranice obwodu pozostają bez zmian. 
Tort użytkowa obwodu pozostaje bez zmian. 


Obwód łowiecki nr 20 „Lubola” á SME. 
ó — drogą od wsi Przywidz przez wieś Rudniki do 
arh pisac eap i dalej w kierunku północnym do wału 
ochronnego zbiornika „Jeziorsko” przy tzw. „Prze- 
pompowni”. Stąd wałem ochronnym w kierunku 
zachodnim do łuku na trasie przebiegu wału 
ochronnego i dalej prostopadle do koryta rzeki 
Warty na wysokość wsi Kolonia Ostrów Warcki. 
i ją bez zmian. 
łe granice obwodu pozostają be l 
0 użytkowa obwodu pozostaje bez zmian. 
5 iecki Rokitnica” 
Obwód łowiecki nr 40 „ 
Granice obwodu pozostają bez zmian. Wyłącza się z obwodu 
tereny pod zarządem Ministra Obrony Narodowej o powierzchni 


420 ha wewnątrz obwodu. 


Powierzchnia użytkowa obwodu — 6643 ha 


grunty wspólne 


— 5218 ha 
w tym lasy wspólne — 740 ha 
Lasy Państwowe — 1330 ha 
grunty PGRoln. —- 95 ha 


Obwód łowiecki nr 44 „Monice” 


od północy — od mostu na rzece Warcie w kierunku miasta 
Sieradza do granic parku miejskiego i dalej w 
kierunku południowym wzdłuż granic parku do 
rzeki Żegliny, następnie korytem rzeki Żegliny do 
ogrodów działkowych, a stąd w kierunku zachod- 
nim wzdłuż ogrodów działkowych drogą do trasy 
Sieradz-Burzenin. Dalej ulicą 1-go Maja do ulicy 
Skrzetuskiego, a stąd ulicą Skrzetuskiego i jej 
przedłużeniem do drogi ze wsi Jeziory i dalej tą 
drogą do trasy Sieradz-Złoczew na wysokości 
drogi do wsi Kłocko. 
od południa — drogą od rzeki Warty przez wieś Chojne i dalej 
drogą do Wiechucic, a stąd drogą przez Bogu- 
miłów, Dąbrówkę, Mokre do Grosiwia. 
Pozostałe granice obwodu pozostają bez zmian. 


Powierzchnia użytkowa obwodu — 3006 ha 
grunty wspólne — 2711 ha 
w tym lasy wspólne — 45 ha 
Lasy Państwowe —- 40 ha 
grunty PGRoln. — 255 ha 


Obwód łowiecki nr 45 „Charłupia Mała" 


od wschodu — rzeką Wartą od drogi do wsi Baszków w kierun- 
ku Sieradza do wsi Dzigorzew. Stąd drogą przez 
wieś Dzigorzew do drogi Sieradz—Biskupice i da- 
lej tą drogą w kierunku miasta Sieradza do sta- 
cji „Trafo”, a stąd prostopadle do ul. Zakład- 
ników, następnie ul. Zakładników i Zachodnią 
do trasy Sieradz—Błaszki. 

Pozostałe granice obwodu pozostają bez zmian. 


Powierzchnia użytkowa obwodu  — 4750 ha 
grunty wspólne — 4210 ha 
w tym lasy wspólne — 110 ha 
Lasy Faństwowe = 

grunty PGRoln. — 540 ha 


Obwód łowiecki nr 54 „Drzązna” 


od wschodu — od drogi Sieradz-Błaszki do Zapusty Małej i da- 
lej drogą przez Zapustę Małą do ulicy Reymonta, 
stąd drogą gruntową biegnącą po stronie wschod- 
niej Stacji Uzdatniania Wody do trasy Sieradz— 
Złoczew. Następnie tą trasą do wsi Kolonia 
Pustelnik. 

Pozostałe granice obwodu pozostają bez zmian. 


Powierzchnia użytkowa obwodu  — 4359 ha 
grunty wspólne — 4019 ha 
w tym lasy wspólne — 240 ha 
Lasy Państwowe — 340 ha 


grunty PGRoln. ĘĄ s 


WISI 
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Gminnej Rady Narodowej w Kielczygiowie 
z dnia 21 marca 1988 roku 
w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu najmu za lokale użytkowe. 


Gminna Rada Narodowa w Kiełczygłowie działając na pod- 
stawie art. 15. ust. 5 ustawy z dnia 10.04. 1974 r. Prawo lokalowe 
(— tekst jednolity Dz. U. Nr 30, poz. 165 z 1987 r.) oraz 6 11 
ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.12.1987 r. 
w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe 
(Dz. U. Nr 40, poz. 230) — 


postanawia, 


TT 
Uchwalić stawki bazowe czynszu za 1 m? powierzchni lokali 
użytkowych w stosunku miesięcznym jak w załączniku Nr 1 do 
uchwały. 


co następuje: 


$ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Gminy. 
SA 3 


a 
Z zastrzeżeniem $ 4 traci moc uchwała GRN Nr XXXIII/112/84 
z dnia 16 marca 1984 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu 
za lokale użytkowe na terenie gminy. 


§ 4. 


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje- 
wództwa Sieradzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od 


dnia ogłoszenia. Do chwili ogłoszenia najemcy opłacają 
czynsz za 1 m* powierzchni użytkowej lokalu na zasadach 
określonych w dotychczasowych przepisach. 

Poz. 


UCHWAŁ A 


Załącznik Nr 1 do uchwały GRN 
w Kiełczygłowie z dnia 
21 marca 1988 r. 


TABELA CZYNSZÓW ZA LOKALE UŻYTKOWE 


Stawka bazowa czynszu za 1 m* powierzchni użytkowej wynosi 
miesięcznie: 


1) 70 zł za lokale wynajmowane na prowadzenie działalności 
statutowej organizacjom społeczno-politycznym utrzymującym 
się wyłącznie ze składek członkowskich lub dotacji, 


2) 200 zł za pozostałe lokale. 


Czynniki obniżające stawkę bazową | 0/4 obniżki 
| Lokal w budynku substandardowym 10% 
Lokal OKAY Be urządzeń wodociągowo-kanaliza- 100/5 
EDO Szto ą_ gp. 
[3 10% | 


PRZEWODNICZĄCY 


Gminnej Rady Narodowej 
w Kiełczygłowie 


mgr Czesław Iskra 
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Gminnej Rady Narodowej w Goszczanowie 
z dnia 23 marca 1988 roku 
w sprawie ustalenia czynszu najmu za lokale użytkowe. 


Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 
roku Prawo Lokalowe (Dz. U. Nr 30 z 1987 r. poz. 165) oraz 
$ 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 
1987 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użyt- 
kowe (Dz. U. Nr 40, poz. 230 z 1987 r.) Gminna Rada Narodo- 
wa w Goszczanowie po zasięgnięciu opinii komisji przestrzega- 
nia prawa i porządku publicznego 


uchwala, co następuje: 


8 ©. 
Ustala się czynsz najmu za 1 m? powierzchni użytkowej mie- 
sięcznie w wysokości: 
50 zł — za lokale wynajmowane na prowadzenie działalności 


statutowej organizacjom społecznym i politycznym utrzy- 
mującym się wyłącznie ze składek członkowskich lub 


dotacji. 


80 zł — za lokale wynajmowane na działalność kulturalno- 
-oświatową (biblioteki, kluby, świetlice). 


100 zł — za pozostałe lokale. 


Poz. 
Us6GcH>W.A;Ł A 


Stawka bazowa ulega obniżeniu: 


1. Lokal w budynku substandardowym — 10% 
2. Lokal bez urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych  — 10% 
3. Lokal położony w kondygnacji podziemnej — 10% 
Seot 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Gminy Goszcza- 
nów. 
9 ch 


Traci moc Uchwała Nr XXXIII/117/84 Gminnej Rady Narodowej 
w Goszczanowie z dnia 15 marca 1984 roku w sprawie ustale- 
nia wysokości czynszu najmu za lokale użytkowe. 

§ «4; 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogło- 
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Sieradzkiego. 


PRZEWODNICZĄCY 
Gminnej Rady Narodowej 


(-) Jerzy Rowski 


38 
Nr XXIII/103/88 


Gminnej Rady Narodowej w Pęczniewie 
z dnia 24 marca 1988 roku 
w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za 1 m? powierzchni użytkowej lokali 
użytkowych. 


Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 10.04.1974 r. Pra- 
wo lokalowe tekst jednolity (Dz. U. Nr 30, poz. 165 z 1987 roku) 
i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 roku 
w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe 
(Dz. U. Nr 40, poz. 230 z 1987 r.) 

§ 1. 
Ustala się miesięczną stawkę bazową za 1 m? powierzchni 
użytkowej lokali użytkowych w wysokości 150 zł. 


$ 2. 
Obniżki procentowe uzależnione są od stanu technicznego lo- 
kalu, wyposażenia w urządzenia techniczne oraz położenia lo- 
kalu. Obowiqzywać będą zgodnie z tabelą czynszów za lokale 


użytkowe stanowiącą załącznik nr 2 Rozporządzenia Rady Mi- 
nistrów z dnia 14 grudnia 1987 r. (Dz. U. Nr 40 z 1987 r.). 


$ 8. 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Gminy w Pęcz- 
niewie. 

§ 4. 


Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wo- 
jewództwa Sieradzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni 


od dnia ogłoszenia. 
PRZEWODNICZĄCY 
Gminnej Rady Narodowej 


Stanisław Raźniewski* 


DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA SIERADZKIEGO 


Str. 7 


Poz. 39 
LARZ ATD ZEAN FE ONA 


Naczelnika Gminy w Pęczniewie 


z dnia 22 lutego 1988 roku 


w sprawie: czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usłu- 
gowych na terenie gminy Pęczniew. 


Na podstawie art. XII przepisów wprowadzonych Kodeks Pra- 
cy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 z 1974 r.) oraz $ 2 pkt 1 rozporzą- 
dzenia Rady Minis'rów z dnia 13 «wietnia 1984 r. w sprawie 
ok eślenia upoważrienia dla terenowych organów administracji 
państwowej o własciwości ogólnej do stanowienia przepisów 
prawa miejscowegc (Dz. U. Nr 25, poz. 126) oraz zarządzenia 
Nr 7 Ministra Hardlu Wewnętrzneco i Usług z dnia 3 maja 
1935 r. w sprawie czasu pracy plczówek handlu detalicznego, 
za ładów gastronoriicznych i usługowych (Dz. U. Nr 3, poz. 7) 
oruz opinii społecznej 


zarządzam, co następuje: 


DATE 
Usialam czas pracy placówek hanclowych, zakładów gastrono- 
micznych i usługowych na terenie gininy Pęczniew zgodnie z za- 
łącznikiem Nr 1, 2 do niniejszego :arządzenia. 


§ 2; 
Każdorazowe wyłączenie z działalności oraz skrócenie czasu 
pracy placówek handlu detalicznejo i zakładów usługowych 
z wyjątkiem przyjmowania towarów i inwentaryzacji oraz zda- 
izeń losowych wymaga zgody Naczelnika Gminy. 

SES; 


Zobowiązuje się kierowników placówek handlu detalicznego, za- 
kłcdów gastronomicznych i usługowych oraz właścicieli zakładów 
rzemieślniczych do: 


bezwzględnego przestrzegania godzin czasu pracy wyszczegól- 
nionych w załączniku Nr 1, 2, 


w jakich dniach i godzinach czynna jest placówka, 


umieszczenia na drzwiach wejściowych oryginał decyzji w spra- 
wie zamknięcia placówek. 


$ 4. 


1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek 
handlowych i usługowych. 

2. Nadzór nad przestrzeganiem zarządzenia powierza się sta- 
nowisku pracy d/s handlu i usług Urzędu Gminy. 


565; 


Traci moc Zarządzenie Nr 6/84 Naczelnika Gminy w Pęczniewie 
z dnia 9 kwietnia 1984 i 1/84 z dnia 17 stycznia 1984 r. 9/84 
z dnia 8 sierpnia 1984 roku w sprawie czasu pracy placówek 
handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych. 


Sa 6: 


Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło- 
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Sieradzkiego. 


NACZELNIK GMINY 


Arkadiusz Mizera 


Str. 8 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA SIERADZKIEGO Nr 4 


a_a w w w 
Dziennik Urzędowy Województwa Sieradzkiego wysyłany będzie po opłaceniu prenumeraty na rachunek: 

Urząd Wojewódzki w Sieradzu Wydział Budżetowo-Gospodarczy, konto 73004-1052-224, cz. 26 rozdz. 9142 $ 64 w Narodowym 
Banku Polskim Oddział w Sieradzu. 


Dziennik Urzędowy redaguje Zespół Redakcyjny — adres: 
Urząd Wojewódzki Wydział Organizacyjno-Prawny — Plac Wojewódzki Nr 2, 98-200 Sieradz, tel. 75-860. 
Administracja: Urząd Wojewódzki Wydział Budżetowo Gospodarczy, Plac Wojewódzki Nr 2, 98-200 Sieradz, tel. 55-01. 


Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych ODBIORCA: 
numerów Dziennika należy wnosić do administracji 
w terminie 15 dni po otrzymaniu następnego numeru. 
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Cena niniejszego egzemplarza 30,-zł 
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ZG Terpol zam. 1762-88 n. 400 szt. 


